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Extrait 


Conseil de gerance a pris les resolutions suivantes: 

- Le transfert de siege social au 14, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg avec effet 8 decembre 
2016. 


Luxembourg, le 3janvier2017 
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